ос 
ЕМЕКСО ОФ 


енергия · ғугрүғіп 


Моде! ҒІК2401ІМУСА 
О АТАВКО С ҒІК24011МУСАО 


КМ 7,0 КМ ХҮ,2 | 6,4 
ЅЕЕА 7,2 ЅСОР ХИ | 3,9 Х,Ү 
КМ Һ/аппит 340 КМҺ/аппит ХҮ 2297 | ХҮ 


ЕМЕКСІА · ЕНЕРГИЯ ·ЕМЕРГЕІА· ЕМЕКСІЈА · ЕМЕКСҮ:·ЕМЕКСІЕ :ЕМЕКСІ 
626/2011 62229963610 





